REGLAGE 


MACHDOIRE 
BASCULANTE 


GRANDEUR RÉELLE 
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UNE PINCE -—— 
est à la fois UN ETAU À MAIN 
UNE PRESSE —— 
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A SERRAGE UNIVERSEL ET PARALLÈLE 
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MIEUX QU'UNE PINCE, cor elle produit 


un serrage puissant et décuple l'effort. 


& 
MIEUX QU'UN ÉTAU À MAIN, cr elle 


est bloquée ou débloquée très rapidement. 


@ 
LA MEILLEURE PRESSE A MAIN, oyont 


un écartement de machoires allant de 
O à 28", par son serrage parfait sur 
les pièces plates, rondes ou à formes 
irrégulières. 
® 
SUPERIEURE à tous les outils identiques 


par : 


SON VERROUILLAGE 
AVEC INDICATION DE PRESSION 


SES TRIPLES MACHOIRES 


FACILEMENT REMPLAÇABLES 


59, Boulevard de Verdun — COURBEVOIE (Seine) 


DÉFense 12-96 


